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CORON 
— GENERAL CARTER 
Y DECISIONS HAVE BEEN REACHED BETWEEN SECRETARY VANCE 
Cl, 8OR HAVE DISCUSSIONS BEEN HELD, NORMAL PROCEDURES IN 
ECT ON 33 NOV 6% FOR CORONA WILL CONTINUE TO BE FOLLOWED, THIS Sh 
DES YOUR PERSONAL CONTROL AND RESPONSIBILITY FOR PAYLOAD AS = 
fae AS ON ORSIT CAMERA OPERATIONS IN CONFORMANCE GITH YOUR CURRENT 8 
SPS, YOY ARE TO MAINTAIN STRICT CONTROL OF CONTRACTOR SUPPORT  <S& 
IN THIS AREA AND INSURE THEIR SPECIFIC RESPONSIVENESS TO YOU AS 
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